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GÖKPINAR KÖMÜR MADENİ OCAĞININ 
ÇALIŞMALARI DURDURULDU 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 20 Aralık 2011 


Gökpınar köyünde eylül ayında başlatılan kömür ocağının çalışmaları ,3 
Aralık 2011 günü Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün köyde yaptığı 
incelemeler doğrultusunda durduruldu. 

Konu ile ilgili Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13.12.2011 tarih ve 20280 
sayılı kararı aynen şöyle; 

Amasya ili, Taşova İlçesi hudutları dahilinde ve 
Eralp.Mad.Nakl.Tic.San.Ltd.Şti,uhdesinde bulunan SİCİL:200901239 sayılı 
maden(maden kömürü)işletme ruhsatlı sahanın ,3213 sayılı Maden Kanununun 
ilgili maddeleri gereğince Genel müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 
mahallinde tetkik işlemi yapmış olup,sahada mal ve can güvenliği açısından 
tehlikeli durumun bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, 3213 Maden Kanununun 29. maddesi gereğince projesine 
uygun olarak işletmedeki can ve mal güvenliği tehlikeli durumlar /can ve mal 
kapsamında gerekli güvenlik önlemleri ile ilgili eksiklikler tamamlanıncaya 
kadar,SİCİL : 200901239 sahadaki can ve mal güvenliğine faaliyetlerin devam 


etmesi,ancak üretim faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. 


Mehmet Hamdi YILDIRIM 


Bakan .a 


Genel Müdür 
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Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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